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日 本 無線 (JRC) の 真空 管 


日 本 無線 (株) は 1924 年 (大 正 13 年 ) か ら ド イツ の 
テレ フン ケン と 資本 , 技術 の 両面 で 提携 し て お り , 
送信 管 の 製造 を 得意 と し て いま し た . 昭和 の 初期 か 
ら マ グ ネ トロ ン な ども 研究 開発 し , 第 二 次 世 界 大 戦 
に 用 いら れ た レー ダー 用 の A312, A60 な ど , 世 
界 中 を 驚か せ た 優秀 な 製品 を 誕生 きせ まし た . 

受信 用 と し て は , 1939 年 (昭和 14 年 ) に 軍用 ( 主 に 
航空 無線 機 用 ) と し て 開発 され た FA2A05A (写真 
2 ) が 有名 で す . この 上 真空管 は チレ フン ケン の NF2 
を 進化 きせ た も の と いわ れ て いま す が , この 両者 の 


[写真 ]] テレ フン ケン NF2 の JRC 版 で ある こと を 証明 する サ 
ンプ ル . 型番 も FL2A05A (NF2 ) と 記載 され て いる . バル プ 
の 外形 は ST 型 ( テ レフ ン ケ ン 製 は 主 に S 型 の 変形 ) だ が , ベー ス 
(P 型 )、 特 仁 と も に NF2 と 同様 . 陸軍 用 を 示す 桜の マー ク が 
見 える (100%) 


外形 は 全く 似 て お ら ず , 以前 か ら 不 審 に 思っ て いま 
し た . と ころ が , 先 に 滝谷 眞 次 氏 (本 誌 昨年 11 月 号 
参照 ) か ら 頂 いた 真空 管 の 中 に FL2A0SA (写真 1 ) 
と いう 超 珍 品 が あり , この 疑問 に 一 つの 回 答 を 与え 
で ぐれ まし た 

テレ フン ケン の NF2 は , 1934 年 か ら フ ィ リ ッ プ 
ス , テレ フン ケン な ど で 用 いら れ だ サイ ドコ ンタ ク 
ト (いわ ゆる P) 型 の ベー ス を も つつ 汎用 高周波 5 極 管 
(ヒー ター 電圧 12 .6V, G, =2 .1mS) です. 型番 
の N は 12.6V ヒ ー タ ー の シリ ー ズ で , 軍用 な ど を 目 


[写真 2] 日 本 軍用 に 開発 され た FA2A05A. 写真 1 と 特性 は 
ほぼ 同じ だ が , 全体 に 米国 の MG 型 と 同様 の 外形 (ガラ スバ ル 
プ に アル ミ の シー ルド を か ぶせ , オク タル ベー ス と 小型 の グリ 
ッ ド キャ ッ プ ) と な っ た . 性 能 は 良い が , 製品 の 歩留まり に 問 


題 が あっ た と いわ れ て いる (100%) 


MJ 


的 と し た も の だ っ た と 思わ れ ま す (NF シ リー ズ は 
NF2, NF3, NF4,、 NF6、 NF102 な ど 数 種 し か 
作ら れ な か っ た よう で す )。 写真 1 の サン プル は , 
が ラス バル ブ プ の 形状 以外 は 本 家 の NF2 その も の と 
っ つ で まく 。 

FA2A05A に は 当時 革新 的 どっ た ボタ ンス テム 
が 採用 され , プレ ー ト は 円 筒 形 で は な く 2 枚 に 分 け 
る な ど , 斬新 な 構造 で し た . し か し , その た め 量 産 
向き で は な く , 軍 の 大 量 供給 の 要求 に 応え られ ず 若 
労 し た よう で す . Gz の 基準 値 が 3000zS だ っ た の 
を , 2300xS ま で 合 特 と する こと で 妥協 し た と いう 
記述 も 0 真空 管 の 詳細 は 有坂 英雄 著 
「 真 空 管 談義 」 参 照 ). 

玉村 は 和 急増 し た スー パー へ テロ ダイ 
ン 式 な どの ラジ オ 受 信 機 の 需要 に 応え た 真空 管 シ リ 
ー ズ を 発売 し まし た . その 一 部 を 写真 3, 4 に 示し 
ます . 写真 3 の 12G-R4 は FA2A05A を シン グル 
エン ド (グリ ッ ド キャ ッ プ な し ) と し , プレ ー ト を 
ee 特 
性 な ど は よく 似 て いま す . 私 に は 戦時 中 の 残 材 を 再 
利用 し た よう に 見 えま す . また , 写真 4 の N-021 
な ど は この シリ ー ズ の た め に 新た に 設計 し た も の の 
よう で , MT 管 の 6X5 な ど に よく 似 て いま す (ヒー 
ター 電圧 は いずれ も 12.6V)、. 
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写真 2 の 原型 と は 信じ 難い 真空 管 で す . 


[写真 3] 終戦 直後 の 民需 用 
と し て 作ら れ た シリ ー ズ 中 の 
ー つ , 12G-R4 と その 内 部 , 
特性 は FA2A05A よく 似 て 
お り , 同じ く ボ タン ステ ム を 
用 い , 外形 も グリ ッ ド キャ ッ 
プ 以 外 は そっ くり . た だ し 電 
極 構造 は シン プル に な っ て い 
る (1009%) 


[写真 4] 写真 3 と 同時 期 に 発売 され た 傍 熱 型 全 波 整 流 管 N 
021 (12G-K10 ). 同じ 形状 の 出力 管 な ど と と も に , スマ ー 
ト な 外形 が 当時 の 粗悪 な 製品 群 の 中 で 印象 的 だ っ た (10096) 


